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Das Krupp Krankenhaus in Essen- 
Steele: Ein Leuchtturm der 
medizinischen Versorgung mit Zukunft 


Alfried Krupp Krankenhaus 


Das Krupp Krankenhaus in Steele stellt die Weichen für eine erfolgreiche 
Zukunft als führender Gesundheitsversorger im östlichen Ruhrgebiet— mit 
einem breiten Leistungsspektrum, modernster Medizintechnik und einem 


engagierten Team. 


Mit einem zukunftsweisenden Medizinkonzept und gezielten 
Investitionen in Mitarbeiter und Technik sichert das Alfried Krupp 
Krankenhaus in Essen-Steele seine Position als Leuchtturm der 
medizinischen Versorgung im östlichen Ruhrgebiet. Neben dem 
Ausbau bewährter Schwerpunkte wie der Urologie und der 
Schmerztherapie setzt die Klinik auf eine Erweiterung des 
ambulanten Angebots und eine noch engere Vernetzung mit 
Partnereinrichtungen in der Region. Die positiven Erfahrungen und 
Bewertungen der Patienten unterstreichen die hohe 
Behandlungsqualität und die menschliche Zuwendung, für die das 
Krupp Krankenhaus in Steele seit vielen Jahren steht. 


Mit einem wegweisenden Zukunftskonzept stellt das Alfried Krupp 


Krankenhaus in Essen-Steele die Weichen für eine langfristige 


Sicherung seiner Rolle als medizinischer Leuchtturm im Osten des 
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Ruhrgebiets. Kernpunkte des Konzepts sind die bedarfsgerechte 
Weiterentwicklung des Leistungsspektrums, die Stärkung der 
Zusammenarbeit mit niedergelassenen Ärzten und anderen 
Gesundheitseinrichtungen sowie gezielte Investitionen in Personal 
und Ausstattung. Neben dem Ausbau etablierter Stärken wie 
Pneumologie, der Schmerztherapie und der Urologie setzt das Krupp 
Krankenhaus in Steele auf eine Erweiterung der ambulanten 
Versorgung und eine Intensivierung der Patientenedukation. Die 
hohe Behandlungsqualität und die persönliche Betreuung, für die 
das Krankenhaus von Patienten aus Essen und Umgebung geschätzt 
wird, bilden auch in Zukunft die Basis für eine erfolgreiche 
medizinische Versorgung auf höchstem Niveau. 


Krupp Krankenhaus Steele: Medizinische 
Versorgung mit Weitblick 


Das Alfried Krupp Krankenhaus in Essen-Steele blickt auf eine lange 
Tradition als verlässlicher Gesundheitsversorger für die Menschen 
im östlichen Ruhrgebiet zurück. Um diese Rolle auch in Zukunft 
erfolgreich wahrnehmen zu können, hat die Klinik ein umfassendes 
Zukunftskonzept entwickelt, das auf eine bedarfsgerechte 
Weiterentwicklung des medizinischen Angebots und eine noch 


stärkere Vernetzung mit Partnern in der Region setzt. 


Ziel ist es, als ein starker Gesundheitspartner in Essen die 
medizinische Versorgung für die Menschen in der Stadt und der 
Region auch in den kommenden Jahren auf höchstem Niveau zu 
gewährleisten. Gemeinsam mit seinen Mitarbeitern, 
niedergelassenen Ärzten und weiteren Experten hat das Alfried 
Krupp Krankenhaus ein zukunftsweisendes Konzept erarbeitet, das 


die spezifischen Anforderungen der Region berücksichtigt. 


Ausbau bewährter Schwerpunkte und 
Entwicklung neuer Versorgungsangebote 


Ein zentraler Baustein des Zukunftskonzepts ist die bedarfsgerechte 
Weiterentwicklung des medizinischen Leistungsspektrums. Dabei 
setzt das Krupp Krankenhaus in Steele sowohl auf den Ausbau 
bewährter Schwerpunkte als auch auf die Etablierung neuer 


Versorgungsangebote. 


Zu den etablierten Stärken der Klinik, die durch gezielte 


Investitionen in medizinische Technik und die kontinuierliche 
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